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A NEW SPECIES OF REINECKIA (LILIACEAE) 
FROM SICHUAN 

Zhu Zheng-yin Chen Zhi-rong 

spmsftm &r*t* m 

Reineckia ovata Z. Y. Zhu et Z. R. Chen, sp. nov. 

Species nova R. carneae (Andr.) Kunth affinis, sed foliis 
brevioribus angustioribusque, 6—17(— 20 )cm longis, 3—5( — 7)mm 
latis, apice acutis vel obtusisj pedunculo prostrato, brevissimo 
1.5—2.5cm longoj perianthio crasse carnoso, albo 5 baccis 
obovatis vel ovatis, stylo persistenti differt. 

Radices in foliis fasciculorum inferis procrealines. Caulis 
repens 3—5mm diam, quotannis paulatim prolongatus, nodous, 
vaginto- squamatus. Folia fasciculata 4—9 anguste linearia mo 
dice lanceolata, 6—17 (— 20)cm longa, 3—5 ( — 7)mm lata, apice 
acuta vel obtusa, basi attenuata obscure petiolata. Pedunculus 
ex axilla folii prodiens, prostratus, 1.5—2.5cm longusj spica 2—3 
(— 4)cm longa, subprostrata, leviter curvata, 5—7-floraj bra- 
cteae 1—2 ovatae vel ovato-lanceolatae, purpureae vel purpu- 
rascentes, in quoque flore contiguae. Perianthium crasse car- 
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aosum, album, loins elji-ptici's -vel' edlipticoMa&'qe'M'tflt ernra 

loagis; i .r—-’>mni Jatis, apice, subrotundatis, tubo lobis 2/3-pl'6 
breviore ( stamina subter lobis per.ianthii inserta et eas oppo- 
sita, filamentis 3 —4mm longis.- dntheris flavidis. ob]ongo-e]li- 
pticis, ctrc. 2mm longis 5 ovario ovoido circ. 2mm dia'ra., stylo 
8—12mm longo, stigmate trilobo. Bacca obova'ta vel ovata p'ur- 
purasCQnt^r rjihella l : —1.2cnj longa'circ. 7-iriin dia'n.., stylo per- 
sistenti, 

Sichuan. Yuexi Xian, alt. 2500—2800m 8. VI 1980, D. Q. 
Li, B. Q. Min and Z. Y. Zhu No, 301 (Typus, deposited in 
Sichuan School of Chinese Materia Medica) ; ibidem, D. Q, Li. 
B. Q. Min and Z. B, Chen No 1. 
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